Ughdarras lonadail: Siorrachd Lannraig a Tuath 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 60,639 34,003 3,295 352 98,289 

1981 58,389 42,959 7,370 1,106 109,824 

1991 56,613 48,310 13,741 2,124 120,788 





